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■自動で首振りできるから、左ち75度の範囲で周囲を 
暖めまず。 


EC2H-400 


才ート OFF 機能 
OFF タイマー機能 


■安也の切り忘れ防止8時闇オート OFF 機能付き。 


EC2S-400 


臟の為の 曲丢 ii 

使い方で1シーズシに 

5,280 円 の差が出る場合も 


電;気スト_ブ 

800 WX 6 時間 xlOO 日 

10グ560円 

エコ□ミ— I 

400 WX 6 時間 XlOO 日 I 

1 5,280円 1 


為捻ない 齡 


ハニカムホ■ブ 
反射板が巧 ）<> 場を 







熱が拡散 


熱が集や 


《11月〜3月、1日6時間、月20日間使用した想定の 
比較例です。 

《「全国10電力会社平ち単価 （1 kwh 二の円、月間使用量 
29己 kwh / 月の場合、税込）」か6計算しています。家庭で 
の月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。 


400 W © 800暖かさ 
































































